CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Orio al Serio 

Data: 3-12-54 

Ora: 08:00 

Tipologia: cappello allungato 
Fonte: Odissea 2001 


3 Caso n°40 = 
3 Dicembre 1954 ora: 8,00 =a 


ORTO AL SERIO (BC) testimoni:Co1 S < personale 
Ael campo d'aviazione militare. 


gd Il personale della torre di controllo del Campo d'aviazione militare 
di Orio al Serio,sede del II° Stormo da caccia, comunicò che verso 

le 8 era stato avvistato in direzione sud-est uno strano ordigno 
volante luminescente a forma di cappello allungato. Gli avieri non 
escluso il comandante AA E anche lui sulla torre 
{di controllo,ebbero modo di osservare col binocolo il curioso 
‘oggetto che appariva e spariva a tratti,volando a velocità 

| vertiginosa in direzione di Cremona (da nord-ovest a sud-est), 

(TI passaggio su Orio al Serio fu semnalato all'aereonorto di quella 
‘città,dove era installato un radar,ma non si è saputo più nulla 

T circa il rilevamento dell'orsetto. 


